KUNEGUNDA z Nowaków KACZKOWSKA 


wdowa po urzedniku 


przeżywszy lat 78, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 20-go lipca 1889 roku. 
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W smutku pozostałe córki i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobeäna Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 22-g0 b. m. 

O Om, 6-tej popołudniu z domu przy ulicy Jözefinskiej w Podgórzu L. 231 wprost 
= | na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Józefa Fischera w Krakowie. 


